Neovo K-19 


Voor wie alle dagen uren naar een beeldscherm 
tuurt, is een LCD-scherm geen overbodige luxe. Het 
19-inch scherm van Neovo is scherp geprijsd, maar is 
het ook van goede kwaliteit? 


e K in de naam van het pro- 

duct staat voor Kingsize, en 
groot is dit 1g-inch scherm ze- 
ker. Achteraan het beeldscherm 
kan je een plastic kapje losma- 
ken, waarna je de stroomkabel 
en de monitorkabel kan aan- 
sluiten. Er is ook een DVI-D- 
connector voor digitale signa- 
len. Vervolgens plaats je het 
plastic deksel terug op z'n 
plaats en alle verbindingen 
worden mooi aan het oog ont- 
trokken. Aan de voorzijde zijn 
vier knoppen waarmee je ge- 
makkelijk alle instellingen kan 
aanpassen. De maximale reso- 
lutie bedraagt 1280 x 1024 
pixels bij 59,9 HZ. In combi- 
natie met het grote beeldop- 
pervlak heb je dus voldoende 
plek om meerdere applicaties 
tegelijkertijd op je scherm te 
plaatsen. Films die we full- 
screen afspelen geven een bij- 
zonder knap resultaat. De in- 
kijkhoek bedraagt zowel hori- 
zontaal als verticaal 170°. Je kan 
dus zonder problemen van op- 
zij meekijken. Waarom je dat 
zou doen is dan weer een an- 
dere vraag. Als objectieve waar- 
demeter lieten we de Nokia-test- 
methode op de monitor los. We 
dachten eerst last te hebben van 
een heel kleine afwijking, maar 
dat was eenvoudig op te lossen 
door de beeldscherminstellin- 
gen wat bij te stellen. We kon- 
den de Neovo dan ook niet op 
foutjes betrappen. Dankzij de 
lage responstijd (de tijd die een 
pixel nodig heeft om van kleur 
te veranderen) zien filmpjes er 
vloeiend uit en heb je geen last 
van flikkeringen. Immers, bij 
een CRT-scherm dooft de pixel 
langzaam uit, bij een LCD 
wordt de ene pixel vervangen 
door de andere en gaat ze dus 
niet ‘uit’. Minpunten? We vin- 
den de randen die het scherm 


Het zwarte 19-inch LCD-scherm 
van Neovo. 


omkaderen nogal breed uitval- 
len, maar dat is bezwaarlijk es- 
sentieel te noemen. 

— Benjamin Carlier — 


CONCLUSIE 


Deze LCD-monitor is een rust 
voor het oog. Verder is de prijs 
ook een stuk lager dan de mees- 
te 19-inch schermen van ande- 
re merken. Desondanks blijft 
€ 900 voor een scherm veel 
geld. Wij vonden het alvast 
moeilijk om afscheid te nemen. 


PRODUCTINFO 


Product: K-19 TFT-LCD 
Producent: Neovo, 

[ www.neovo.be | 
Distributeur: Dmax, 

[ www.dmax.be |, 
053/73.00.00) 

Prijs: € 899 


OD « Prijs/kwaliteitsverhou- 


ding 
e Een (r)(l)ust voor het oog 


@ * Vrij breed kader 


e Prijs in absolute cijfers 


